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Resume. — Le male de l’espece qu’on avait eru pouvoir rattaclier a un Nematode precedem- 
ment decrit par Rudolphi et nommer en consequence Oncophora melanocephala , presente dcs 
caracteres particuliers (spicule long, bien visible) qui permettent de considerer momentanement 
cette espece commc nouvelle. Le nom propose est Oncophora albacarensis n. sp. 


A partir seulement de femelles mures ou juveniles, nous avons decrit recemment 
(Baudin Laurencin, 1971) un Nematode de l’Albacore que nous pensions pouvoir rattacher 
a une espece deja idcntifiee par Rudolphi et que nous nommions en consequence Onco¬ 
phora melanocephala. 

Nous ne disposions pas alors de male. Celui-ci semble, en effet, beaucoup moins fre¬ 
quent que la femelle. Sur 182 Albacores examines, 58 etaient contamines par ce Nematode, 
mais 6 males seulement etaient mis en evidence ; 4 se trouvaient dans l’organe pylorique 
et 2 dans la portion anterieure de l’intestin ; aucun n’etait cncapsule. 

Le type decrit est depose au Museum national d’Histoire naturelle de Paris, Labora- 
toire de Zoologie (Vers). 


Description du parasite 

Lc corps est long de 16 mm et large de 0,29 mm dans sa partie moyenne. 

La region bucco-pharyngiennc est tres semblable a la description que nous en avons 
faite precedemment a partir d’excmplaires femelles ; chez le type examine ici, la capsule 
buccale mesure 0,15 mm de long sur 0,16 mm de large. Elle est suivic d’une arriere-cavite 
entouree d’un epais anneau chitinoi'de mesurant 0,05 mm sur 0,10 mm. Deux anneaux 
legerement chitinoi’des entourent la lumiere de Tcesophage a sa partie anterieure. 

Distance de l’extremite anterieure a l’extremite des tridents : 0,305 mm, a l’anneau 
nerveux : 0,450 mm, au pore excreteur : 2,15 mm. Longueur de Poesophage musculaire : 
1,83 mm. Longueur de l’cesophage glandulaire : 1,76 mm. Distance de l’anus a l’extremite 
posterieure : 0,17 mm. 

La queue est incurvee ventralement, arrondie a son extremite. Les ailes caudales bien 
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developpees out une longueur de 0,83 mm ; elles s’unissent ventralement a leur extremite 
anterieure. II y a un seul spicule long de 0,86 mm, se terminant eri pointe. Pas de guberna- 
culum. Quatorze paires de papilles caudales : les six premieres paires preanales sont large- 
merit espacees ; les six paires suivantes sont tres rapprochees ; on en distingue deux pre¬ 
anales et quatre postanales ; les deux dernieres paires sont plus espacees. Les deux papilles 
extremes sont tres courtes alors que toutes les autres sont bien pedonculees. On distingue 
de plus, pres de l’extremite posterieure, une paire de minuscules phasmides. 



Fig. 1. — Oncophora albacarensis n. sp., extremite caudale du male. A, face ventrale (echelle 100 p) ; 
B, face laterale (echclle 100 \x) ; C, portion distale (echelle 20 [x). 
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Discussion 

Dans une etude anterieure (Baudin Laurencin, 1971), et a partir seulement d’exem- 
plaires femelles, nous avions admis l’identite de notre Nematode avec le Cucullanus melano - 
cephalus deCrit par Rudolpiii (1819) et redecrit par Tornquist (1931) sous le nom de 
Camallanus melanocephalus , a partir uniquement de specimens males. Nous etablissions, 
d’autre part, l’identite de cette espece avec YOncophora neglecta (Rudolphi) decrit par cet 
auteur uniquement a partir d’extremites posterieures de femelles et place en incerlae sedis. 
Tenant compte de la morphologic bien particuliere des femelles mures, nous proposions 
de retirer le parasite du genre Camallanus et de lappeler Oncophora melano cep hala. 

La decouverte des males de notre espece nous conduit a mettre en doute son identite 
avec Oncophora melanocephala : en effet, chez le male, Rudolphi declare qu’il a « cru voir 
une fois sortir deux spicules courts ». Tornquist donne les dimensions de deux spicules 
mais precise qu’ils sont peu visibles. 

Notre parasite presente un seul spicule long et bien apparent. Nous avons, par ailleurs, 
signale precedemment, par rapport a la rcdescription de Tornquist, dc legeres differences 
concernant les valves de la cavite buccalc. 

D’autre part, le Camallanidae de Rudolphi et Tornquist a ete trouve chez le Thou 
rouge (Thunnus thynnus) f hote certes voisin de l’Albacore mais ayant une repartition 
differente. 

En consequence, nous considerons pour l’instant notre espece comme nouvclle et 
proposons de la nommer Oncophora albacarensis n. sp. Le terme tomberait en synonymie 
avec Oncophora melanocephala s’il s’averait que les parasites males heberges par Thunnus 
thynnus ne presentaient, en fait, qu’un seul spicule. 
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